CAMPEONATO ARGENTINO - 2021 


Gimnasia La Plata 


13/08/2021 ds 21:00 
44 Nazareno Aroso 


2º FASE - 11 RODADA 


Vélez Sarsfield 


Q estádio Único Diego Armando Maradona (ta Plato, Provincia de Buenos Aires) 


Matias Melluso 


Gimnasia La Plata 
35 


303 


Gimnasia La Plata 


17. Rodrigo Rey 
4. Leonardo Morales 
16. F, Gerometta 
24. Germán Guiffrey 
32, Matias Melluso & 
7. Johan Carbonero 
Yo, Brahian Alemán (o) 
15. Harrinson Mancilla 
Vas. Erik Ramir 
48. Luis Miguel Rodrígu 
Ya, Nicolás Contín 


1. Tomás Durso 
2. Guillermo Fratta Cabrera 
25. Lucas Licht 
5. Emanuel Cecchini 
1. Matias Perez 
18, Nicolas Colazo 
21, Lautaro Chavez 
22, Matias Miranda 
127. Manuel Insaurralde 
33. Nery Leyes 
1 26. Franco Ramón Torres 
137.5. Codmano 


O) 
58 
B santiago Cáseres 


kh Estatísticas 


Vélez Sarsfield 


Posse de bola (%) 65 


Total de passes 551 


Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


AB Escalações 


Vélez Sarsfield 


12. Lucas Hoyos 
5. Francisco Ortega 
6. Matias de los Santos 
17. Lautaro Gianetti (c) 
24. Tomás Guidara 
10. Thiago Almada 
411. Lucas Janson 
414. Lucas Orellano 
4 30, Federico Mancuello 
35. Santiago Cáseres & 
419. Martin Lucero 


Banco de Reservas 


22. Carlos Lampe 
4. Enzo Martinez 
18. Leonardo Jara 
28. Miguel Brizuela 
34. Damián Fernández 
1/7. Ricardo Centurión 
1 16. Gerónimo Poblete 
25, F Versaci 
132. M. Pellegrino 
36, N. Garayalde 
1/9. Cristian Tarragona 
23. Agustín Bouzat 





